REPÚBLICA DEL PERÚ 


Código de Verificación: 24747137 
Título N° : 00440547-2018 
Fecha : 12/02/2008 14:21:24 


SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 
TARJETA DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR ELECTRÓNICA 


ZONA REGISTRAL N° | 
SEDE REGISTRAL - TUMBES 


Partida Registral : 60511312 
DUA/DAM : 000-0000-00-000000-0 
Título : 2018 - 00440547 

Fecha del Título : 23/02/2018 
Condición : SIN DEFINIR 


Datos del Vehículo 


Categoria : M1 

Marca : FORD 

Modelo : M151A2 

Color : GRIS CLARO 
Número de VIN : B15162959 
Número de Serie : B15162959 
Número de Motor : 5046589 
Carrocería : MILITAR 
Potencia : #HHHHHHHHHH 
Form. Rod. : HHHHHHERRH 
Combustible : GASOLINA 


Asientos : 4 Cilindros : 4 
Pasajeros : 3 Longitud : 3.35 
Ruedas : 4 Altura : 1.62 
Ejes : 2 Ancho : 1.80 
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Placa N° 


P1D-227 


Año Fabric. : 1976 
Año Modelo : 1976 


Versión : SIN VERSION 


Cilindrada : 1.5980 
P. Bruto : 0.750 
P. Neto : 0.250 

Carga Util : 0.500 


JORGE LUIS DE LA CRUZ TOS 
REGISTRADOR PU muco nare 
REGIS: mi 


